HOLO-KROME 


FIBRO FORGED 


a 


SCREWS 


The results of the method patented, owned, 
controlled and exclusively used by Holo- 
Krome in the manufacture of Holo-Krome 
FIBRO FORGED Socket Screw Products. 


4 Etched cutaway section of a Holo- 
Krome Socket Head Cap Screw. 


A few of the many exclusive Holo-Krome Features: 


1 — Increased strength 
2 — Continuous uncut laterally deflected core fibres 
3 — Continuous unbroken fibres 
4 — Smooth flat top with slight chamfer 
5 — Concentricity of head with body 
6 — Sockets — uniformly accurate to full depth of hole, true hexagonal shape, 
across flat section. Diameter identical top and bottom, no taper, smooth 
regular walls, well defined corners 
7 — Continuous fibres ending in socket walls 
8 — Reinforced socket walls 
9 — Continuous uncut fibres 
10 — Square shoulders 
11 — Original continuous fibrous structure 


SOCKET SCREWS 


CONTINUOUS FIBRES 


_In Socket Head Screws where strength both in the shoulder and in the 
socket is essential to the finished product, continuous fibres are of vital 
importance. Fibres originating in the shank should continue uninter- 
rupted, unbroken and uncut around the socket bottom between it and 
the shoulder of the screw and terminate in the socket walls. The 
Holo-Krome patented, completely cold forged method results in a 
continuous fibrous structure. Holo-Krome FIBRO FORGED Socket 
Screws retain all the strength of the original steel plus the added 
strength imparted by the completely cold forged process. 


SOCKETS 


Holo-Krome Completely Cold Forged Socket Screws inherently 
possess a uniformly accurate socket of true hex shape, smooth regular 
walls with no taper, well defined corners, walls reinforced by con- 
tinuous fibres, dimensions identical at top and bottom, and with a 
useful full depth socket providing equal distribution of all the applied 
leverage of the key. 


CONCENTRICITY 


Because of the Completely Cold Forged method, concentricity of head 
and body is positively assured in H-K FIBRO FORGED Socket Screws. 


PHYSICAL PROPERTIES 


All standard Holo-Krome Socket Screw Products are manufactured 
from special analysis alloy steel scientifically heat treated to develop 
the utmost in the necessary physical properties. 


APPEARANCE 


The ever increasing use of Holo-Krome Socket Screws by alert design 
and production engineers of machinery, machine tools and parts 
proves conclusively the benefits of the saving of weight, space and 
assembly time as well as adding to the sales appeal of the products. 


HOLO-KROME 
CAP SCREWS 


N.C. (U.S.S.) 


SECECECES ENE SEEGER 


(D) Body Diameter of Screws 
Specify 


No. | No. | No. | No. | _ 
Diameter First 4 : =" - “4 A | 5/6 ¥% The VW ig 34 Vg 1 
When Ordering, F  ag| 295] 23e| 266 40 .250  .3125 .375 | .4375/ .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
Threads per Inch 40 40 32 32 24 20 18 | 16 | 14 |} 13 | 10 9 | 8 
One Key included in each standard package. 
yy, #65 | ALTO | A775: 4:85) |. nk | ea | aeae f waad | oceu Peaas I pana | magaw | es een |] pene 
% 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.90 | 5.05 | 5.25, 6.25) .... | .... fo... Pewee | wees Jovrees || sease 
wy 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.10| 5.30 | 5.50) 6.50) 7.40) 8.90]10.20] .... |) .....) 0.0...) woe. 
58 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.35| 5.55 | 5.75| 6.75| 7.70) 9.20]10.607 .... |) .....) 20... | we... 
34, 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.60| 5.80 | 6.00; 7.00, 8.00) 9.50]711.007....|.....)..... Ip duit 
UP .... |... | 5.75) 5.85) 6.05 | 6.25) 7.25| 8.50|10.00]11.75] ....] ..... | 20... h mapas 
1 ... |.... |6.15)6.35| 6.55 | 6.75) 7.75| 9.00 | 10.50] 12.25]18.00) ....) ..... | ..... 
11, oo. |... |e... | 7.10) 7.30 | 7.50) 8.50 | 10.00] 11.50 | 13.50]19.75 | 24.00) ..... | ..... 
3 114 oe eee)... | 7.85!) 8.05 | 8.25 | 9.25 | 11.00] 12.50 | 14.75} 21.50) 26.00; ..... | ..... 
° ena eee (iene cee jo | | | : 
= 13, oo |e. |... |e... | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 16.00 | 23.25) 28.00; .....|..... 
5 2 coe eee cee | ees | 9655 | 9.75 | 10.75 [13.00 | 14.50 | 17.25 | 25.00 | 30.00, 47.00 53.00 
3 2, coe cee cave | eee | es. | 10,50 | 11.50] 14.00 | 15.50 [78-50 | 27.00 | 33.00 50.00| 56.00 
- 214 ote |} eee |} ee |e... | 12.25 | 12.50 | 15.00 | 17-00 | 20.00 | 29.00 | 36.00 | 53.00) 60.00 
> 23/, cece feces faces | uaee fo... | 12.00 | 13.50 16.00 | 18.50 | 21.50 | 31.00 | 39.00; 56.00) 65.00 
& 3 voae | soas | oo. ee. | 2... | 13.50 | 14.50 | 17.50 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 42.00) 60.00; 70.00 
oi 3, ae | coe eee eee | cea. |... 116.00 | 19.00 [21.50 | 24.50 | 35.00 45.00) 64.00) 75.00 
© 31, oo eee | cece | cee. | vee. | .... | 17.50 | 20.50 ] 23.00 | 26.00 | 37.00 | 48.00 68.00| 80.00 
4 cee eee pees bucee | cece | wea. Poo... | 24.00 127.00 | 29.00 | 41.00 | 53.00 | 74.00) 88.00 
eee 2 a | ee — | ais = —_—s = : 
4, cee eee bees faces |oveee | wee. Poe... | 28.007 2... | 32.00 | 45.00 | 58.00 81.00 | 96.00 
5 coe eee baeee beeee |oveee | vee. Pow... | 32.00P) 2... | 35.00 | 49.00 | 63.00 | 88.00 | 105.00 
5% CLASS S THREAD FIT | ---- |---| e+ J e+e | 38.00 | 53.00 | 68.00 95.00 | 114.00 
a STANDARD an ae ; 
6 SPECIFY DIAMETER First | ---- |---| ---- | --+- | 41.00 | 57.00 | 73.00 | 102.00 | 123.00 
61% WHEN ORDERING woe. Powe. | oe. Pe... | 44.00 | 62.00 | 79.00 | 111.00 | 133.00 
7 One Key in Each Standard wou. Powe. | wee. Pe... | 50.00 | 70.00 | 86.00 | 120.00 | 143.00 
8 Package woe. Powe. | oe... Pe... | 62.00 | 85.00 | 102.00 | 138.00 | 167.00 
Quantity per Standard Pkg. 100 50 25 
Add for ea. 1" Igth. not listed | 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 | 2.00 | 2.25 2.50 | 3.00 4.00 | 5.00 6.50 8.00 10.00 
Extra Short | Code 564 332 | 332 18 532 316 732 516 516 38 12 916 916 58 
Keys | Arm | list | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.40/ 4.60 | 5.70 | 6.90 | 11.50 | 11.50 | 17.00 | 28.50| 40.00 | 40.00 | 55.00 
per | Long | Code | 564L 332L 3321) 18L 532L 3161 | 732L | 516L | 516L | 38L | 12L | 916L | 916L  58L 
100 Arm List 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 5.60 | 6.70 7.90 | 13.50 | 13.50 22.00 38.50 | 55.00 | 55.00 | 75.00 
Dimensional Data 
ra) Max. Head Diameter .205 | .226 | .270 | 5A6 | 3% Ae 6 52 34 14% 
@ Max. Head Height -112 | .125 | .138 | .164 | .190 | % %e | % | Ae] % 7 % 
@ Dimension of Socket 54 | 342 | 342 wy | 542 3/6 Tho 5/6 A6 % wy 6 6 52 
6 Nom. Head Side Height | .1026|.1146|.1265].1503| .1741 | .2291 | .2864 | .3437 | .4010 | .4583 | .5729 | .6875 | .8020 -9166 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


+ Depth 
iT] Gacket Dep definite values for this dimension 


Items listed above are standard in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. Screws other than those specifically listed are considered 
SPECIAL. Prices on application. For Stainless Steel Socket Head Cap Screws see Page 16. Holo-Krome Cap Screws can be furnished in Monel Metal, 
Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifica- 
tions. Prices subject to change without notice. 
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LIST PRICES PER 100 SCREWS 


'D) Body Diameter of Screws 


E Specify ° No. | No. | No. No. 1 5/, 3 7 1 5 3} | 7 1 
Diameter First 4 5 6 8 10 l, 16 37g Ae Vy Vg 3/4 UP 
When Ordering 112 | .125 | .138 | .164| .190 | .250 | .3125| .375 | .4375| .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
Threads per Inch 48 | 44 | 40 | 36 | 32 28 | 24 24 20 20 18 16 14 14 
One Key included in each standard package. 
VA 4.65 | 4.70| 4.75| 4.85] .... | ....] 0...) 0...) 0... Pe... pee. | oe | oe pe, 
3% 4.70 | 4.75! 4.80| 4.90) 5.05 | 5.25) 6.25) ....) ....J....f 0... ] ..... | owe. | owe. 
Vy 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.10| 5.30 | 5.50| 6.50| 7.40| 8.90}10.20] ....) 0...) 00... ] 0... 
5% 5.10 | 5.15 | 5.20| 5.35| 5.55 | 5.75| 6.75] 7.70) 9.20]10.60] ...|) .....] .....] ..... 
3%/, 5.35 | 5.40| 5.45/5.60| 5.80 | 6.00| 7.00) 8.00) 9.50]11.00] ...| .....] ..... ] 00... 
X% ....|.... | 5.75| 5.85] 6.05 | 6.25] 7.25] 8.50/10.00)11.75} ...) .....] .....]..... 
1 ....|.... | 6.15] 6.35] 6.55 | 6.75| 7.75) 9.00 | 10-50]12.25}18.00; .... | .....] 00... 
1y, -|.... | .... | 7.10] 7.30 | 7.50} 8.50 | 10.00} 11.50 | 13.50]19.75) 24.00) ..../] ..... 
zg 14%, ves |oeee | oes | 7285] 8.05 | 8.25] 9.25 12.50 | 14.75} 21.50| 26.00) ....]..... 
“4 
= 13, . |... |... |.... | 8.80 | 9.00 | 10.00 16.00 | 23.25| 28.00/ ..../..... 
. 2 ve [ucee fase [ee | 955 | 9,75 | 10.75 17.25 | 25.00 | 30.00| 47.00) 53.00 
= 24 .... | 10.50 | 11.50 18.50 | 27-00) 33.00) 50.00) 56.00 
& 7 
7 24, we lees pees. | eee. |... | 2.25 | 12.50 20.00 | 29.00 | 36.00) 53.00) 60.00 
5 234 deci hedce Ill meee _| .... | 12.00] 13.50 21.50 | 31.00| 39.00} 56.00| 65.00 
ra 3 vice feces | ocee | ose. |... | 13.50] 14.50 23.00 | 33.00) 42.00| 60.00] 70.00 
o = —E 
= 31, oe fee fee [oe | ee | ee. | 16.00 24.50 | 35.00} 45.00} 64.00| 75.00 
S 314 vias [i veas | aaa | vsas | aces | aves | 250 26.00 | 37.00] 48.00| 68.00/ 80.00 
4 nec ea 29.00 | 41.00) 53.00] 74.00] 88.00 
4, || 32.00 | 45.00| 58.00/ 81.00) 96.00 
5 re |e eee eee | meee 35.00| 49.00| 63.00) 88.00] 105.00 
514 | CLASS 3 THREAD FIT. 38.00 | 53.00] 68.00) 95.00] 114.00 
a = ovr STANDARD 
6 SPECIFY DIAMETER FIRST 41.00 | 57.00| 73.00) 102.00| 123.00 
614 WHEN ORDERING 44.00 | 62.00| 79.00) 111.00| 133.00 
7 One Key in Each Standard 50.00) 70.00| 86.00] 120.00) 143.00 
8 Package 62.00 | 85.00 | 102.00 | 138.00| 167.00 
Quantity per Standard Pkg. 100 50 25 
Add for ea. 3” Igth. not listed | 1.50| 1.60) 1.70| 1.80| 1.90 | 2.00 | 2.25] 2.50| 3.00; 4.00; 5.00; 6.50) 8.00 | 10.00 
Extra | Short | Code | 564 | 332 | 332/| 18 | 532 | 316 | 732 | 516 | 516 | 38 12 916 916 58 
Keys Arm list | 3-20 | 3.30 | 3.30 | 3.40| 4.60 | 5.70 | 6.90 | 11.50 | 11.50 | 17.00 | 28.50| 40.00 | 40.00 | 55.00 
per long | Code | 5641} 332L| 332L| 18L | 532L | 316L | 732L | 516L | 516L | 38L | 12L | 916L | 916L | 58L 
100 Arm List | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40| 5.60 | 6.70 | 7.90 | 13.50 | 13.50 | 22.00 | 38.50| 55.00 | 55.00 | 75.00 
Dimensional Data 
@ Max. Head Diameter -205 | .226 | .270| 546 3% TA6 96 5 3, UA 
@ Max. Head Height 112 | .125 | .138| 164] .199 | 1%, | 546 | % | %e | % 5f 3h, % 1: 
mJ) Dimension of Socket 5% | 342 | 342 | % | 542 | 346 | 2 | %A6 | Me ¥% % %/e Ae ¥% 
© Nom. Head Side Height | 1026] .1146| 1265] .1503| .1741 | .2291 | .2864 | .3437 | .4010 | .4583 | .5729 | .6875 | .8020 | .9166 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
definite values for this dimension 


Tr) Socket Depth 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made fo order only. 
For Stainless Steel Socket Head Cap Screws see Page 16. Holo-Krome Cap Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, 


Bronze, Hardware Bronze, Everdur and other nonferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifications. Consult discount 
schedule for service charges. Prices subject to change without notice. 


: HOLO-KROME 
S 


ae st he 
NTMI AS 


6 118% 5° 


Nv 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


ET SCREWS [em 
ae = . 
N.C. (U.S.S.) N27 EN 


3) © a. 


D] Diameter of Screws 


Specify No. | No. | No. | No. | No. | 
Diameter First 4 5 6 8 10 iy 5/6 32 The iy, % 34 % 
When Ordering +112 | .125 | .138 | .164 .190 | .250 | .3125| .375 | .4375/| .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
Threads per Inch 40 | 40 | 32 | 32 | 24 20 18 16 14 13’ | a 10 9 8 
One Key included in each standard package. 
Ve 3.95 | 4.00|4.05/4.10; 2.0) 0...) 00.0] 0...) 0.0 | oo | ee Pee. Peceee J cece. 
the 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15| 4.20 | 4.30) ..../) 0...) 0...) 0...) 20.0 Powe. Peewee | eee. 
VA 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20) 4.25 | 4.35 | 4.45) 4.55) ..../ 0...) 0... P00...) 0.0...) 00... 
5h 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25| 4.30 | 4.40 | 4.50/ 4.60; ..../.... |) .... J .....) 0.0... ] 00.. 
= 3% 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35| 4.40 | 4.50 | 4.60) 4.70| 5.90| 6.90) ....].....]..... | ..... 
= ae 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55| 4.60 | 4.70 | 4.80) 4.90| 6.10) 7.10| ....].....].....]..... 
i | | 
9 VY 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85| 4.90 | 5.00 | 5.10) 5.20 
re) 5p 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15| 5.20 | 5.35 | 5.50| 5.60 
i 3h, .... | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.70 | 6.00| 6.20 
- 5 = _ - _ 
te)) 
€ Ve .... | .... | 5:70 | 5.75 | 5.80 | 6.05 | 6.50! 6.80 
al 1 .... | .... | 6,00} 6.05 | 6.10 | 6.40 | 7.00) 7.40 
@ 1y, woe fie basse | use. | 6.65 | 7.10 | 7.60] 8.20 
11% CLASS 3 THREAD FIT 7.80 | 8.40! 9.20 
13, STANDARD 8.50 | 9.20 | 10.50 
2 SPECIFY DIAMETER FIRST 9.70 | 10.50 | 12.50 
_ ee WHEN ORDERING = : | 
2p One Key in Each Standard “Si ..., | 14.50 
3 Package 
| Quantity per Standard Pkg. 100 
Add for ea. +” Igth. not listed | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 7.00 | 8.00 
Extra | Short |_ Code | 050 | 116 | 116 | 564 | 332 | 18 | 532 | 316 | 732 | 14 | 516 38 12 916 
Keys | Arm list | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 4.60 | 5.70 | 6.90 | 8.00 | 11.50/| 17.00 | 28.50 | 40.00 
too | tone | Code to. |... | sean) 33an | ase | s32n | 316 | 732L | 147 | 516k | ae | ian | o16n 
Arm list |... |... |... | 4.20] 4.30 | 4.40 | 5.60 | 6.70 | 7.90 | 9.00 | 13.50 | 22.00 | 38.50 | 55.00 


Dimensional Data 


@ Point Diameter Mean |. 6 | -069| %%64 | 342 | Ye [Mey | 1364 | 1564 | %o | 234] The 19% 


0 Dimension of Socket # Ye | Ye %a 342 \y 542 3/6 ey Y 6 % wy 6 


rT) Socket Depth Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


definite values for this dimension 


Items listed above are standard in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. Screws other than those specifically listed are considered 
SPECIAL. Prices on application. For Stainless Steel Socket Set Screws see Page 17. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, 
Duralumin, Brass, Bronze, Hardware Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifications. Prices 
subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 2 
SET SCREWS 


N.F. (S.A.E.) 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


Dp) Diameter of Screws 
Specify 


No. | No. | No. | No. | No. | 
Diameter First 4 | 5 |6!s8 | 10 | % 516 ¥% The | i ¥~ 3% UE 1 
When Ordering F442 125.138.164.190 .250. .3125| .375 | .4375| .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
Threads per Inch 48 | 44 | 40 | 36 32 | 28 24 | 24 20 20 18 16 14 14 
One Key included in each standard package. 
Vp 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10) .... | .... wane been | weve | oevew |) sinned neon asap |) sacene 
3/6 B00 | 4.05 [4.40 4.95 | 4.20 | $90) ness | aces | cece | aeme | ewe Peewee came Paves 
Vy 4.05 4.10 4.15 | 4.20, 4.25 4.35 4.450 4550 2 Pee Pr eee 
ee | | my 
5h6 4.10 | 4.15 | 4.20/ 4.25 4.30 | 4.40 | 4.50) 4.60. . a ea Fee ee 
- 3% 4.20 4.25 | 4.30) 4.35) 4.40 | 4.50 | 4.60| 4.70 sods pense. pee’ | ao cas 
= the 4.40 | 4.45 | 4.50 4.55 4.60 | 4.70 | 4.80) 4.90 veee Peewee Pee | wee 
i 
$ \ 4.70 | 4.75 | 4.80 4.85) 4.90 | 5.00 | 5.10 5.20 5) ee rn ee 
re) 5f 5.00 5.05 5.10 5.15 5.20 | 5.35 | 5.50/ 5.60 5 ee taeial gessene 
- 3h, .... | 5.35 5.40) 5.45) 5.50 | 5.70 | 6.00) 6.20 
- | = _ 
Dd - E = | 
5 if _... | .... | 5:70 | 5.75 | 5.80 | 6.05 | 6.50] 6.80] 8. ; 00 | ..... 
ad A. .... | .... | 600 | 6.05 | 6.10 | 6.40 | 7.00) 7.40 
© 1y, vise [sees feces [eee | 6:65 | 7.10] 7.60] 8.20 
11%, CLASS 3 THREAD FIT 7.80 | 8.40) 9.20 
13, STANDARD 8.50 | 9.20 | 10.50 
2 SPECIFY DIAMETER FIRST 9.70 | 10.50 | 12.50 
See WHEN ORDERING eee 
2, One Key in Each Standard _... | .... | 14.50 
3 Package 
Quantity per Standard Pkg. 100 
; 
Add for ea. }” Igth. not listed | 1.35 | 1.40 | 1.45 |1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 7.00 | 8.00 
| | 
Extra | Short | Code | 050 | 116 | 116 | 564 | 332 | 18 | 532 | 316 | 732 | 14 | 516 38 12 916 
Keys | Am | tit | 3.10 3.15 3.15 | 3.20, 3.30 | 3.40 4.60 5.70 | 6.90 | 8.00 | 11.50| 17.00 | 28.50 | 40.00 
| — | | |. 
sop | OS | ete a | aa, | | 5o4L| 332L | 18L | 532. | 316L | 732L| 14L | stot. | 38L | 12k 9168 
ESR | Seen bees .. 4.20) 4.30 | 4.40 | 5.60 | 6.70 | 7.90 | 9.00 | 13.50/| 22.00 | 38.50 | 55.00 


Dimensional Data 


] | | | | | 
@ Point Diameter Mean | 053) Ye | 069 564 | 342) Me | Vea | 1364 | 1564 23/4 1% 


C3) Dimension of Socket 050 | M6 | Me | ea | \y | 52 3/6 The Y | 5/6 “Ae 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
definite values for this dimension 


1) Socket Depth 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Consult discount schedule for service charges. For Stainless Steel Socket Set Screws see Page 17. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel 


Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's speci- 
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fications. Prices subject to change without notice. 


HOLO-KROME 
SET SCREWS 


N.C. (U.S.S.) 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


© Diameter of Screws 


Specify No. | No. No. 
Diameter First 6 8 10 iY 5/A6 ¥% The iy % 34 UP 
| __ When Ordering / -138 | .164 | .190 | .250 | .3125/| .375 | .4375| .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
Threads per Inch 32 32 24 20 18 16 14 13 11 10 9 8 
One Key included in each standard package. 
VA 3.95 | 4.00) 4.05) 4.10) .... |) ....] 0...) 0...) oe. | ee | ee Pees. Peceee | ween. 
3/6 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15) 4.20 | 4.30) ..../ 0...) 0...) 0...) 0... Pee. Peewee | week. 
\, 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20) 4.25 | 4.35) 4.45/ 4.55) ....) 0...) 0... P00... Pc...) 00... 
5g 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25| 4.30 | 4.40) 4.50} 4.60)... .... | 2... Jo... Powe do. 
3%, 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35| 4.40 | 4.50 | 4.60| 4.70) 5.90) 6.90) ....].....J.....] 22... 
- The 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | 4.80] 4.90) 6.10| 7.10) ....].....].....|..... 
z : ; 4 
i Vp 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85| 4.90 | 5.00 | 5.10) 5.20/ 6.40) 7.40/ 9-90} 2 fo. | oo... 
> 5 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15| 5.20 | 5.35 | 5.50) 5.60/ 6.80| 7.80]10.30| 12.20] .....|..... 
° 34 .... | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 5.70 | 6.00| 6.20| 7.40 | 8.40}10.90 | 13.40] .....|..... 
<= — _— | aeons NOSES eee =) 
a 
| > UA peutlltg 5.70 | 5.75 | 5.80 | 6.05 | 6.50 | 6.80] 8.00| 9.00 ]11.50 | 14.00 | 17.00 | ..... 
C 1 .... |... |6.00 | 6.05 | 6.10 | 6.40 | 7.00] 7.40| 8.70 | 9.70}12.50 | 15.00 | 18.00 | 23.00 
1, Jo. |e. |... | 6.65 | 7.20 | 7.60] 8.20 16.00 | 20.00 | 25.00 
°o 11, CLASS 3 THREAD FIT 7.80 | 8.40 | 9.20 18.00 | 22.00 | 28.00 
13, STANDARD 8.50 | 9.20 | 10.50 [12.50 | 13.50 |16.50 | 20.00 | 25.00 | 32.00 
2 SPECIFY DIAMETER FIRST | 9.70 | 10.50 | 12.50 114.00 | 15.00 |18.50 | 23.00 | 29.00 | 36.00 
eae ENee Teer WHEN ORDERING ina 
2%, One Key in Each Standard | | |... | 14.50 17.50 | 21.50 | 27.00 | 34.00 | 42.00 
3 Package 1. | vise | cess Pe... | 20.00 124.50 | 31.00 | 39.00 | 48.00 
Quantity per Standard Pkg. 100 25 
Add for ea. 4” Igth. not listed | 1.35 | 1.40 | 1.45 |1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 7.00 | 8.00 
Extra | Short | Code | 050 | 116 | 116 | 564 | 332 | 18 | 532 | 316 | 732 | 14 | 516 | 38 12 916 
Keys | Arm list | 3-10 | 3.15 | 3.15 | 3.20) 3.30 | 3.40 | 4.60 | 5.70 | 6.90 | 8.00 | 11.50| 17.00 | 28.50 | 40.00 
foo | tone | Sede}... |... | 5647} 332L | 18L | 5327 | 3161 | 732. | 147 | 516 | 38L | 127 | 9161 
Attn list |.... | .... | .... | 4.20] 4.30 | 4.40 | 5.60 | 6.70 | 7.90 | 9.00 | 13.50| 22.00 | 38.50 | 55.00 


Dimensional Data 


@ Point Diameter Mean : 3/2 ¥y 1164 | 1364 | 15/4 


CJ) Dimension of Socket . 342 ¥y 5h 3/6 Te VY, 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


Tr) Socket Depth 


definite values for this dimension 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Consult discount schedule for service charges. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware 
Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifications. Prices subject to change without notice. 


=\ 


rr) 
IN 


Specify 
Diameter First 
When Ordering 


Threads per Inch 


V% 
Uh 


. ted 
Se Ui] 


No. 
5 
.125 
40 


4.00 
4.05 
4.10 


No. No. 
6 10 
.138 -190 
32 24 


One 


| 4.05 
| 4.10 
| 4.15 


“35 | 
4.25 | 


HOLO-KROME 
SET SCREWS 


N.C 


(U2S-5-) 


D) Diameter of Screws 


Vo 
-250 
20 


5/6 


.3125 
18 


Key included 


4.30 
4.35 


¥ 
375 
16 


The 


-4375 
14 


in each 


4.55 


iy 
.500 
13 


-625 
11 


-750 
10 


standard package. 


875 


5/6 


% 


4.15 
4.25 
4.45 


4.20 
4.30 
4.50 


4.40 
| 4.60 


4.30 | 


4.40 
4.50 
4.70 


4.60 | 
4.70 
4.90 


6.90 
7.10 


Vy 
¥ 
5 


4.75 
5.05 
5.35 


4.80 
5.10 
5.40 


4.90 
5.20 
5.50 


5.00 
5.35 
5.70 


5.20 
5.60 
6.20 


7.40 
7.80 | 10.30 


@ Length Over All 


134 
2 


214 
3 


Quantity per Standard Pkg. 


. | 5.70 


5.80 
6.10 


6.00 


cede |e | 6.68 | 


CLASS 3 THREAD FIT 
STANDARD 


SPECIFY DIAMETER FIRST 
WHEN ORDERING 


One Key in Each Standard 


Add for ea. }” Igth. not listed | 1.35 | 1.40 


Package 
100 


1.45| 1.50 | 1.55 


6.05 
6.40 
7.10 


6.80 
7.40 
8.20 


9.00} 11.50 | 14.00 
9.70 | 12.50 15.00 
10.50] 13.50 | 16.00 


7.80 
8.50 
9.70 


9.20 
10.50 
12.50 


12.50 
14.00 


eee | 


12.00] 14.50 | 18.00 


13.50 | 16.50] 20.00 
15.00 | 18.50] 23.00 


. | 14.50] 16.50 


17.50] 21.50 | 27.00 
31.00 
: 2. 


Short 
Arm 


Extra 
Keys List 
per 


100 


Long Code 


Arm List 


3) Dimension of Socket 


Code 


050 
3.10 


116 
3.15 


116 
3.15 


564 
3.20 


332 
3.30 


-050 


he 


i” 


332L 


4.20 | 4.30 


a 


Dimensional Data 


46 | 5%a | 342 


Y% 


rR) Point Radius 


Yea | 3ho | Yea | ¥y 


%ea 


3/6 | 1564 


| %e | 2Veq 


1) Socket Depth 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


definite values for this dimension 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 


Consult discount schedule for service charges. 
Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. 


Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware 


Screws can be furnished Plated to customer's specifications. 


Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 


SET SCREWS 
N.C. (U.S.S.) 


ee 


=e 
ae 
8 
a 
ae 
c 
x 
ee 
ca 
ind 
a 
ie: 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


D) Diameter of Screws 


No. | No. | 
s | a | 4 |5A6| %|*Ac| 2) %| | % 
-164| .190.| .250 | .3125| .375 | .4375| .500 | .625 »750 «875 1.000 
32 | 24 20 18 16 14 13 11 10 9 8 


Specify 
Diameter First 
When Ordering 


Threads per Inch 


One Key included in each standard package. 


Obi HN) GAR GAH 8 nn... | aces f ecee | coe Penne | eve J cece Penees | oes 
AMO) OE) OD) 95 | £20 | OE) nw | czcg | ces2 |) wees | cece] cxges f amene | ecco 
4.05 | 4.10) 4.15| 4.20| 4.25 | 4.35 | 4.45) 455)... / 0.0)... PP pe 
Ss . — = _ — - - = 
4.10| 4.15 | 4.20| 4.25| 4.30 | 4.40 | 4.50] 4.60)... cof evan Ml anes aaees 7 
4.20| 4.25| 4.30| 4.35| 4.40 | 4.50 | 4.60/ 4.70) 5.90) 690 ...[..... J... | 


5 The 4.40 | 4.45| 4.50| 4.55| 4.60| 4.70] 4.80) 4.90| 610) 7.10| ....].....]..... 
ae nate ah I ast —_ es || ae eee ee i a 
h Y% 4.70| 4.75 | 4.80| 4.85| 4.90 | 5.00 | 5.10] 5.20| 6.40| 7.40 ee cere eee 
F5 5% 5.00 | 5.05| 5.10| 5.15| 5.20) 5.35 | 5.50| 5.60| 6.80| 7.80] 10.30| 12.80] .....|..... 

— 34 5.35| 5.40|5.45| 5.50 | 5.70 | 6.00| 6.20| 7.40] 8.40] 10.90) 13.40] ..... 
( - - | a | ——— —s — = = eo [SS = — a 
= % 5.70 | 5.75| 5.80 6.05 | 6.50| 6.80| 8.00} 9.00] 11.50) 14.00] 17.00| ..... 
c 1 6.00| 6.05| 6.10 | 6.40 | 7.00| 7.40| 8.70| 9.70] 12.50| 15.00 | 18.00 | 23.00 
14, 6.65 | 7.10 | 7.60| 8.20| 9.50| 10.50} 13.50 | 16.00 | 20.00 | 25.00 
° 14% CLASS 3 THREAD FIT 7.80 8.40| 9.20| 11.00 | 12.00] 14.50 | 18.00 | 22.00 | 28.00 
134 STANDARD 8.50 | 9.20| 10.50] 12.50 | 13.50] 16.50] 20.00 | 25.00 | 32.00 
SPECIFY DIAMETER FIRST 9.70 | 10.50 12.50] 14.00 | 15.00 | 18.50] 23.00 | 29.00 | 36.00 

= fo WHEN ORDERING = : es |e 

21 One Key in Each Standard 27.00 | 34.00 | 42.00 
3 Package 31.00 | 39.00 | 48.00 


Quantity per Standard Pkg. 25 


Add for ea. }" Igth. not listed | 1.35 | 1.40 | 1.45/ 1.50) 1.55 | 1.60 1.90 | 2.25 | 2.80 3.50 | 4.75 | 6.00 7.00 8.00 


050 | 116 | 116 | 564 | 332) 18 | 532 316 | 732 14 516 38 12 916 
3.10 3.15 | 3.15 | 3.20| 3.30 3.40 4.60 | 5.70 | 6.90 | 8.00 | 11.50| 17.00 28.50 | 40.00 


732L | 14L | 516L | 38L 12L 916L 
7.90 | 9.00 | 13.50! 22.00 | 38.50 | 55.00 


564L 
4.20 | 


& Dimension of Socket 


Half Dog Point 
ww Diameter Maximum 


© Halt Dog Point Length | -025 -030 | .035 | .040 | .045 | 46 | 564 | 342 | Yea | Me | 542 | Me The 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


1) Socket Depth 


definite values for this dimension 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made fo order only. 


Consult discount schedule for service charges. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware 


Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifications. Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 
SET SCREWS 


N.C. (U.S.S.) 


o- 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


© Diameter of Screws 
Specify | 


r / No. | No. | No. | No. | No. 

Diameter —_ 4 5 6 8 |. 10 yy, 5/6 32 The iy, 3g 34 Ue 1 
nen Grae 112 | 125 | .138| .164) .190 | .250 | .3125| .375 | .4375| .500 | .625 | .750 | .875 | 1.000 
40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 |] 13 | 1 10 9 8 


Threads per Inch 


~ One Key included in each standard package. 


% 3.95 | 4.00 | 4.05| 4.10) .... | ....] 0... ] .... fo... 
3/6 4.00 | 4.05 | 4.10 4.15) 4.20 | 4.30) 2...) 00... 
VA 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20) 4.25 | 4.35 4.45) 4.55) .... 
5/6 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25| 4.30 | 4.40 | 4.50] 4.60) 
% 4.20 | 4.25 | 4.30 4.35) 4.40 4.50 4.60| 4.70 


= 4.40 | 4.45 | 4.50| 4.55| 4.60 | 4.70 | 4.80) 4.90 
5 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 5.00 | 5.10) 5.20 
} 5.00 | 5.05 | 5.10| 5.15| 5.20 | 5.35 | 5.50| 5.60 
a 5.35 | 5.40 | 5.45| 5.50 | 5.70 | 6.00| 6.20 

- _ | | 
2 5.70 | 5.75 | 5.80 | 6.05 | 6.50/ 6.80 
o 6.00 | 6.05| 6.10 | 6.40 | 7.00| 7.40 
... |... | 6.65 | 7.10 | 7.60] 8.20 
i] CLASS 3 THREAD FIT 7.80 | 8.40| 9.20 
ciara 8.50 | 9.20 | 10.50 
SPECIFY DIAMETER FIRST 9.70 | 10.50 | 12.50 

WHEN ORDERING 
One Key in Each Standard .... |... | 14.50 

100 


Add for ea. }” Igth. not listed 1.35 | 1.40 | 1.45| 1.50; 1.55 | 1.60 | 1.90 | 2.25 | 


Extra | Short | Code | 950 | 116 | 116 | 564 | 332 | 18 | 532 | 316 | 732 | 14 | 516 | 38) | 12 916 
Keys | AT list | 3-0 3.15 3.15 3.20 3.30 3.40 | 4.60 5.70 | 6.90 | 8.00 | 11.50 | 17.00 | 28.50 40.00 
per levee. | ten | | 


oo | mS |_Seee f.... | woe | eves | 564L] 332 | 18L | 532L 732L 
| 4.20 | 4.30 | 4.40 | 5.60 


Dimensional Data 


| 
@ Dimension of Socket 050 | 46 | Ye | %4 | 342 | YM | 32 | %e | %2| % | He % Y% Ae 


| | 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
GS Socket Depth 


definite values for this dimension 


Where length is the same or shorter than diameter of screw—118° =2° point is standard. Where length 
2 Cone Point Angle 


is longer than diameter of screw 90° 2° is standard. 
Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Alloy Analysis Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Consult discount schedule for service charges. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware 
Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. Screws can be furnished Plated to customer's specifications. Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 
SET SCREWS 


CONE+ OVAL 
HALF DOG & 
FLAT POINTS 


Specify 
Diameter First 
When Ordering 


N.F. (5.A.E.) 


“Trends per Inch 


No. | No. | No. No. 

5 6 8 10 

.125 | .138 | .164 .190 

44 40 36 32 
One 
3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10] .... | 
4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 
4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 


4.20 | 4.25 | 4.30 


Add for ea. }” Igth. not listed 


Quantity per Standard Pkg. 


5/6 4.10 | 4,15 | 
_ % 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35) 4.40 | 
< UG 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 
h iti aaa a ema = = a = =| 
Wp 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 
fe) 5 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 
£ 34 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 
., ees (ae x, Bites 
5 % 5.70 | 5.75 | 5.80 
- 1 6.00 | 6.05 | 6.10 
© 1, 6.65 

11, CLASS 3 THREAD FIT 

13, STANDARD 

2 SPECIFY DIAMETER FIRST 

nt WHEN ORDERING 
214 One Key in Each Standard 
3 Package 


1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 
Code | 950 | 116 | 116 | 564 | 332 
List 3.20 3.30 


3.15 | 3.15 


=H 
Sl 


=i 
Sil 


t—— © 


i> 


nD 


| 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


© Diameter of Screws 


% | 5/6 
-250 | .3125 
28 24 
Key included i 
BAG | sas 
4.35 | 4.45 


4.40 | 4.50) 


1.60 | 1.90 
18 532 
3.40 | 4.60 


3% | "he| 12 | % 
.375 | .4375 | .500 | .625 
24 20 20 18 

n each standard package. 
4.55 | 


| 4.50 | 4.60} 4.70) 5.90 6.90 

4.70 | 4.80| 4.90| 6.10) 7.10 

5.00 | 5.10, 5.20 6.40) 7.40 

5.35 | 5.50, 5.60| 6.80 

5.70 | 6.00, 6.20| 7.40 

6.05 | 6.50 6.80) 8.00 

6.40 | 7.00 7.40/ 8.70 

7.10 | 7.60) 8.20) 9.50 

7.80 | 8.40) 9.20 | 11.00 

8.50 | 9.20 10.50 |'12.50 | 13.50 

9.70 | 10.50 | 12.50 | 14.00 | 15.00 
14.50 | 16.50 


3%, | %) 1 
.750 875 1.000 
16 14 14 


3.50 | 4.75 


2.80 
732 14 516 
8.00 | 11.50 


6.90 


732L | 
7.90 


14L | 516L 
9.00 | 13.50 


Socket Depth 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
definite values for this dimension 


Point Diameter Mean 46 1564 | %2 | 2364] ‘Ae | 3364 | 1942 
@ Dimension of Socket 050 | Ae | Ae | 5a | 342 | Ye | 42 Ae | Yh | | 5/6 ¥% "% %e 
© Braet, Mentmum | -070 | -083 | .092 | 109) 127 | 42 | 1844 a | 1%a | Me2| 1842] Me | *M2 | % 
ray Half Dog Point Length | -025 | .030 | 035 | .040| .045 | 146 | 544 | 342 | ea | YM | 542 | Me The o7 
a) Paint Radius 5a | 342 | Vea | Ye | Yea | She | 1564) M2 | 27a | % | 1542) Ae | *%2 | % 
e 


° Cone Point Angle 


Where length is the same or shorter than diameter of screw—118° +2° point is standard. Where length 


is longer than diameter of screw 90° +2° is standard. 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 


Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Consult discount schedule for service charges. 
Metal, Aluminum, Duralumin, Brass, Bronze, Hardware Bronze, Everdur and other non-ferrous metals. 
Prices subject to change without notice. 


fications. 
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For Stainless Steel Socket Set Screws see Page 17. Holo-Krome Set Screws can be furnished in Monel 
Screws can be furnished Plated to customer's speci- 


vad 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


HOLO-KROME 


STRIPPER BOLTS | 


N.C. (U.S.S.) 


Dp) Shoulder Diameter of Bolts 


Specify 
Diameter First , 5/A6 | 32 iy, 32 3/4 
When Ordering .246 - .248 | .3085-.3105 | .371 - .373 .496 - .498 .621 - .623 .746 - .748 
One Key included in each standard package. 
1 16.00 17.00 19.00 29.00 lees. 4.9 -ad 
14, 16.75 17.75 19.75 29.75 42.75 |  ..... 
11% 17.50 18.50 20.50 30.50 43.50 68.50 
43, | ewes 19.25 21.25 31.25 44.25 69.25 
2 | owe. 20.00 22.00 32.00 45.00 70.00 
at eer ery 23.50 33.50 48.00 73.00 
=z an ih orn (ern 25.00 35.00 51.00 76.00 
- os 
2 on rr ee 26.50 36.50 54.00 79.00 
o 
= s Wl smmas fo seave 28.00 38.00 57.00 82.00 
h 
4 a a rere 30.50 40.50 61.00 87.00 
3 a (rrr ia 33.00 43.00 65.00 92.00 
<= _ 
) a rrr mero. 35.50 45.50 69.00 97.00 
1] Te) ier irr 38.00 48.00 73.00 102.00 
a en oes rer | 52.00 78.00 108.00 
a ree eee ee 56.00 83.00 114.00 
43/, CLASS 3 THREAD FIT #+=<| ~~ ....- 60.00 88.00 120.00 
eS STANDARD 
5 SPECIFY DIAMETER FIRST | —""” 64.00 93.00 126.00 
51, WHEN ORDERING =f | 108.00 144.00 
— One Key in Each Standard 
6 Package |= | ...:- nas | 123.00 162.00 
Quantity per Standard Pkg. 25 | 25 25 25 25 25 
Code 18 | 532 316 14 | 516 38 
Extra Short —|- | 
Keys | Arm List 3.40 4.60 5.70 8.00 11.50 17.00 
pe tong | ‘Code 18L 532L 316L 141, 516L 38L 
am a 4.40 5.60 6.70 | 9.00 13.50 22.00 
Dimensional Data 
CA] Max. Head Diameter ¥% The %e 4 ve 1 
‘D:) Nom. Thread Diameter No. 10-24 14-20 5/6-18 34-16 14-13 5p-11 
rH) Max. Head Height 346 The Yy 5/6 % oe) 
3) Dimension of Socket %y 5/2 3/6 y 5/6 % 
@ Nominal Thread Length % The % % % % 
Ph Neck Width Shea Shea Shox ths V, Sho 


All items printed above are standard in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. Diameters, lengths, threads, metals other than listed 


are considered SPECIAL. 


Prices on application. 


Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 
FLAT HEAD 


N.C. (U.S.S.) 


ee a 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


© Diameter of Screws 


Specify No. 


No. 
Diameter First A 5 6 8 10 vA 5/6 3g 7he Vp Vg 3/ 
When Ordering 112 125 138 -164 -190 -250 | .3125 | .375 | .4375 | .500 .625 -750 
Threads per Inch 40 49 32 32 24 20 18 16 14 13 11 10 
One Key included in each standard package. 
VA 5.15 5.25 5.35 
3% 5.35 5.45 5.55 5.65 5.75 6.00 6.75 
A 5.55 5.65 5.75 5.85 5.95 6.25 7.00 7.50 
5 5.75 5.85 5.95 6.05 6.15 6.50 7.25 8.00 
= 34 5.95 6.05 6.15 6.25 6.35 6.75 7.50 8.50 | 10.50 | 12.00 
8 1 6.55 7.10 7.50 8.50 9.75 | 12.00 | 13.25 
e 14, 8.25 9.25 13.00 | 14.50 | 21.00 | 26.00 
= —— oe = aes | ASN (ESNet || ESET (REEm cent | SRMENOUEr| (AEEEMONe Cieoies| MLA A 
og 114 14.25 | 15.75 | 23.00 | 28.50 
o = = 2 — Zs z| 
al 
13, 15.25 | 17.00 | 25.00 | 31.00 
° 2 10.50 16.25 | 18.25 | 27.00 | 33.50 
2, 12.25 | 15.00 | 17.50 | 19.75 | 29.00 | 36.00 
ag CLASS 3 THREAD FIT - 7 5 | wens | 
214 STANDARD hoae .... | 13.00 | 16.00 | 18.75 | 21.25 | 31.00 | 39.00 
se - SPECIFY DIAMETER FIRST 7 Poe ne It em it) oe ee 
234 WHEN ORDERING ies 17.00 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 42.00 
———SS = One Key in Each Standard ——S | == a 
3 Package 18.00 | 21.50 | 25.00 | 35.00 | 45.00 
Quantity per Standard Pkg. : 100 50 25 
Add for ea. +” Igth. not listed | 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
: - | —_—_}-—_—_|____|___|___ a. 
d 116 564 564 332 18 532 316 732 14 516 38 38 
Ext Short ode wacbine’l Sel Pe Tne lh = 4 s : 7 
xtra 7 
Keys arm List 3.15 3.20 3.20 3.30 3.40 4.60 5.70 6.90 8.00 | 11.50 | 17.00 | 17.00 
per a >. ae —~j : = = 7 7 - = - ‘ ia 
1 vel Long Code 564L | 564L | 332L 18L 532L | 316L | 732L 14L 516L 38L 38L 
Ari — 7 7 - a 
a List 4.20 4.20 4.30 4.40 5.60 6.70 7.90 9.00 | 13.50 | 22.00 | 22.00 
Dimensional Data 
@ Mex. Head Diameter | -223 | .239 | 270 | .317 | .375 | .500 | .625 | .750 | .812 | .875 | 1.125 | 1.375 
@ Dimension of Socket 6 ea Yea 3/0 Ve 5/30 he | The Vy 516 % ¥% 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 


@ Socket Depth 
definite values for this dimension 


Items listed above are standard in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
SPECIAL. 
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Screws other than those specifically listed are considered 


Prices on application. Prices subject to change without notice. 


FLAT HEAD ‘ me 


N.F. (S.A.E.) 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


© Diameter of Screws 


Specify No. No. No. No. No. | 
Diameter First 4 5 6 8 10 iY 5/6 3% The Vy % 3/, 
When Ordering 112) 125 | 138 | .164 | .190 | .250 | .3125 | .375 | .4375 | .500 | .625 | .750 
Threads per Inch 48 44 40 36 32 28 | 24 24 20 20 18 16 
One Key included in each standard package. 
Vy 5.15 | 5.25 | 5.35 
% 5.35 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 6.00 6.75 
ps pea ol Se | . _ 
wy 5.55 5.65 5.75 5.85 5.95 6.25 7.00 7.50 
% 5.75 5.85 5.95 6.05 6.15 6.50 7.25 8.00 
34 5.95 6.05 6.15 6.25 | 6.35 6.75 7.50 8.50 
. 1 . |... |... | 655 | 7.10 | 7.50 | 8.50 | 9.75 
o ——- - —|—____|—— - ——|—- 
FS 14 rT | we | ccc | cc. | 7.85 | 8.25 | 9.25 | 10.75 | 13.00 | 14.50 ] 21.00 | 26.00 
Sc es a e| | eee, 1 | Z = = 
= 114 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 14.25 | 15.75 | 23.00 | 28.50 
= = ‘| — | = - re —— 
2 13, | 9.75 | 10.75 | 13.00 | 15.25 | 17.00 | 25.00 | 31.00 
=) 2 oom UW sate ott | eae .... | 10.50 11.50 | 14.00 | 16.25 | 18.25 | 27.00 | 33.50 
— ih _| ” — — —- ues 
| | 
21, | | 12.25 | 15.00 | 17.50 | 19.75 | 29.00 | 36.00 
~ 4 CLASS 3 THREAD FIT -” 4s ey pe 
21, STANDARD é.eaoyi ee 13.00 | 16.00 | 18.75 | 21.25 | 31.00 | 39.00 
SPECIFY DIAMETER FIRST | ie ~ 
23/4 WHEN ORDERING 17.00 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 42.00 
dh One Key in Each Standard | = 
3 Package 18.00 | 21.50 | 25.00 | 35.00 | 45.00 
Quantity per Standard Pkg. 50 25 
Add for ea. }” Igth. not listed | 1.50 1.60 | 1.70 | 1.80 1.90 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 
= —_ ee | 25 na = — = 
116 564 564 332 | 18 | 532 316 732 14 516 38 38 
Ext Short Code 4 = —— " q _ ds2ere = = a _ 
xtra | | | 
Keys Arm List 3.15 | 3.20 3.20 3.30 | 3.40 4.60 5.70 6.90 8.00 11.50 | 17.00 | 17.00 
= —— = == od _ eee i — 
per | | 
100 Long | Code 5641, | 564L | 332L | 18L | 532L | 316L | 732L | 14L | 516L | 38h | 38L 
Arm — a " Lia a 7 a 5 i 
List uaitis | 4.20 4.20 4.30 4.40 5.60 6.70 7.90 9.00 13.50 | 22.00 | 22.00 


Dimensional Data 


@ Max. Head Diameter | -223 | .239 | .270 | 317 | .375 | .500 | .625 


3) Dimension of Socket hg | 544 | 5/4 | 3/z0 % 5/2 3/6 


Tt) Socket Depth Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
definite values for this dimension 


fic nF =" OO 
Sizes printed in BLACK are STANDARD in H-K Special Analysis Alloy Steel and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 


Consult discount schedule for service charges. Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 


STEEL 
EAT TREATED 


STAINLESS 
FM-303 (18-8) NON-H 


CAP SCREWS 
N.C. (U.S.S.) 


Specify 


6.25 


One Key included 


in each standard package. 


Diameter First No. 4 | No.5 | No.6 | No.8 | No. 10 | No. 10 vA 5/6 3% iy 5g 

When Ordering | N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.F. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
— ee .112 «125 .138 .164 .190 190 .250 .3125 .375 -500 -625 

Threads per Inch 40 40 32 32 24 32 20 18 16 13 11 


6.55 


7. 00, 7.55 


9.20 


12.30 


6.85 ] 


7.40 | 7.95 


~ 9.60 


13.00 


7.85 | 8.35. 


10.20 


43.75 


8.25 | 8.80 


10.75 


14.40 


One Key in Each Standard 


% 9.20 9.80 | 9.80 | 11.70 | 15.60 | 20.00 
z 1 9.70 | 10.30 | 10.30 | 12.20 | 16.15 | 21.25 
3 : = 
= 14 41.80 | 11.80 | 13.90 | 17.95 | 23.80 
a id eee [ee A é 
ro] 1%, 13.40 | 13.40 | 15.50 | 19.90 | 26.50 
3 : = : onl mecha) Pant 
> 13, 17.20 | 21.80 | 29.15 
= 2 19.00 | 23.75 | 32.00 
6 2u4 25.90 | 34.90 
ry _ Bh ; 28.05 | 37.65 
23/, CLASS 3 THREAD FIT 30.15 | 40.65 
—S STANDARD - - —|- = 
ieee SPECIFY DIAMETER FIRST 32.30 43.70 
3% WHEN ORDERING 


Dimensional Data 


3% Package 
Quantity per Standard Pkg. 100 
Short Code 564 332 332 18 532 532 316 732 516 38 12 
ri Arm | ist | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 4.60 | 4.60 | 5.70 | 6.90 | 11.50 | 17.00 | 28.50 
Hs long “Code | 5641 332L, —332L | 18k | 532L | 532, | 3t6L | 732L | 516 | 38L | 12L 
list | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 7.90 | 13.50 


@ Mex. Head Diameter | 183 | .205 | .220 | .270 | Sie | Se | % | “Ae | Me | % | % 
@ rox. Head Height | 112 | 125 | 138 | .164 | .190 | 190 | 1% Be | % Y% 5 
rs) “Drede of Socket ea 3h 3/0 \y he S/o he he 5/6 % Y% 

@ Non. Head side Height .1026 | .1146 | .1265 | 1503 | 1741 | 1741 | 2291 | .2864 | .3437 | .4583 | .5729 
rT) Socket Depth Depth of Socket shall be as great Sf render it inadvisable to specify 

Sizes printed in BLACK are STANDARD in FM-303 and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made to order only. 
Consult discount schedule for service charges. All other diameters, lengths, threads, points and types of Stainless Steel Cap Screws are SPECIAL. Prices 


on application. Prices subject to change without notice. 
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HOLO-KROME 


~~" INLESS STEEL 
- SVAN Ate EAT TREATED 


Nill Ss i £M-303 (18-8) NON-H 
SUMS) SET SCREWS 


o 0 N.C. (U.S.S.) 


LIST PRICES PER 100 SCREWS 


SELLE 


© Diameter of Screws 


Specify No. 4| No. 5 | No. 6 | No. 8 | No. val ee 10 | "A 54g) 3% | 7he| 12 | %| A 
sinaationibdcne N.c. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N N.C. N.C. N.C. | ONC. | NC. | NLC. | NLC. 
sisicchininincs 112 | 125 138 | 164.190 | a / 250 | 3125 | .375 | .4375| .500 | .625 | .750 
Threads per Inch 40 | 40 | 32 32 | 24 =| 20 18 16 | 14 13 il 10 

One Key included in each standard package. 
A 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.55 | 
3h6 -30 | 5.60 5.90 6.30 6.30 
| 5.80 | 6.05 6.40 
56 .65 | 5. : 6.25 | 
< ; 
~ 6 
o 
> 
o oe | - 
<= | 7.40 
= + 
2 7.95 
| a 
=) 8.00 | 8.50 
1 cee fee | ee | 9.200 | 
1 
1% CLASS 3 THREAD FIT 11.10 
1 ; STANDARD 
2 SPECIFY DIAMETER FIRST | 
13 WHEN ORDERING | | 7 
/, Sian Neyo beck Siena | | -20 | 16.40 | 19.00 | 26.10 39.20 | 50.70 
- Package | | &4| | "eee prey 
2 _.. |17.00 | 18.40 ‘21.20 | 28.55 | 43.70 | 56.20 
Quantity per Standard Pkg. 25 
Extra. | Short 4] 116 | 116 | 564 | ] 532 | 316 | 732 516 | 38 
aes Arm ; 10 | 3.15 | 3.15 | 3.20 | 3. q 4.60 5.70 | 6.90 11.50 | 17.00 
| _| | 
sea sage’ gees | -... | 564L 532L | 316L | 732L 516L | 38L 
... | 4.20 5.60 | 6.70 | 7.90 13.50 | 22.00 


1564 | %2 | 2364 | "he 


% 


069 | 5% 64 | 1364 


he 


e Point Diameter Mean 


050 | 46 | Ye | Se | 342 | 32 | Ye | Se | %4e | He | % | Me 


Depth of Socket shall be as great as practicable, but varying conditions render it inadvisable to specify 
definite values for this dimension 


o Dimension of Socket 
Go Socket Depth 


Sizes printed in BLACK are STANDARD in FM-303 and are carried in stock. 
Sizes printed in COLOR are SPECIAL and made fo order only. 


Consult discount schedule for service charges. All other diameters, lengths, threads, points and types of Stainless Steel Set Screws are SPECIAL. Prices 


on application. Prices subject to change without notice. 


HOLO-KROME 
PIPE PLUGS 


VOCs eye 
aCe 


LIST PRICES PER 100 PLUGS 


American 
National 
Pipe Thread 


Extra Short Code 


Keys aan list 


Per Long Code 
hee Arm List 


Quantity per Standard Pkg. 


'D) Nom. Dia. Large End 


e Length 


Holo-Krome Socket Pipe Plugs are manufactured of 
Holo-Krome Special Analysis Heat Treated Alloy 
Steel. Sockets are uniformly accurate, of true Hexagonal 
shape — without taper—corners are clean and well 
defined. . . Threads are smooth, perfect in lead 
and pitch, uniformly accurate and held to exceptionally 


oO 


1 


23.00 | 36.00 


916 58 SPECIAL 


40.00 55.00 MADE TO 
i =e = ORDER 
916L 58L 

55.00 75.00 


1.315 


1114 1114 


close tolerances, resulting in the Plugs properly engaging 
in the tapped hole thus preventing leakage under all 
and every kind of condition. Holo-Krome can 
and are furnishing Socket Pipe Plugs made in Brass, 
Commercial Bronze, Everdur, Duralumin, Stainless Steel 
or other material. 


DRY SEAL PLUGS CAN BE FURNISHED 


Prices subject to change without notice. 


HOLO-KROME SOCKET SCREW KEYS and KEY SETS 


Strong proper fitting keys are as essential as uniformly 
The value and effi- 
ciency of one is determined by the other. Holo-Krome 
Keys are made of Special Analysis Nickel Alloy Steel 
held to extremely close limits. Perfect hexagonal shape 
with both ends burred for rapid application. Correctly 
proportioned for proper purchase and leverage and 
scientifically designed to avoid corner strain. Holo- 
Krome heat treatment produces Keys with ‘‘Wear- 
Hard” surfaces and tough cores, spring tempered. 
Maximum resistance to torsional and right angle strain 
is provided and brittleness is eliminated. The ‘HK’ 
Keys will not round off at the corners or mar the Sockets — 


accurate sockets in socket screws. 


can be repeatedly used without deformation in any way. 
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Holo-Krome Key Sets contain the right quantity and the 
correct sizes for the greatest number of Socket Screw 
applications within each Set classification. The modern 
appearing plastic cases are light weight yet strong and 
durable. The covers have snap fasteners. For convenience, 
some of the “HK” Key Sets have individual pockets 
for the Keys. 


Sets No. 44 and 66 are furnished in heavy gauge 
metal boxes with crackle finish enamel. There are 
regular hinges on the snap-on covers. Metal sep- 
arators permit Keys to be placed in groups according 
to sizes. These sets fit tool boxes and can be carried 


in the coat or work apron pocket. 


== CHART SHOWING 
— Oo | INTERCHANGEABILITY 
s OF HK KEYS 


When ordering Keys for any type of Socket 
Screw, specify Key Code Number or diameter of 
particular screw for which key is intended. 


Interchangeability Table 


Key 
Quantity |Required 
per 
Socket Socket Head | FLAT HEAD | Socket Head | Socket Standard Hex Short Arm Long Arm 
SET CAP Socket STRIPPER PIPE Package Across 
SCREWS SCREWS Cap Screws BOLTS PLUGS Flat Goda 


Screw Diameters Codes and List Prices per 100 Keys 


List Code List 


#2 us ae - i” Tg 035 
ads | #1 as i 050 
#5 & #6 #2 et eae eres | 116 

#8 #3 « #4 | $5 & $6 — a 
#10 & #12 | $5 & #6 Io... i 332 

Y% #8 - 

5/6 #10 & #12 532 

% VY 

The 5 


We & %e 


3% & he 
Wy & %e 


wyw«1h 
1% 


L h A 

Hex Length = ong ik au Radius Hex Length — petarhl Longin Radius 
Across Short Short Long of Across Short Short Long of 
Flat Arm Series Series Bend Flat | Arm Series Series Bend 
035 % | 1% a | % | ™ | 3% | &%& | w- 
050 | %e 134 Rie the ie | IM 3%, | 6 7 
he | %e | 1% " tg % 1% 4Y 0% % 
ea 3%, | I ae | ea Vp 15% om 8, \%y 
Yo | ee | 3% | Fhe %e Wh 534 9 %e | 
% | % 2% 334 % % | 1% 4 | 9% % 
i a 2% 4% | 2 4 2% 7% 11% A 
he We | 2% 4% | %e 1 25% 9% 14% i 
The 11/2 3 4% Te 


Keys to lengths other than shown can be furnished. Prices on application. 
Prices subject to change without notice. ‘ 1 9 


SOCKET SCREW 


SET NO. 6 IN PLASTIC CASE 

The ideal set for servicemen on instruments, radios, 
motors and practically all types of equipment where 
small diameter screws are used .... Contains 6 Short 
Arm Series Keys — .050 — 46” — 564” — 349” — 
Vg” — 5/35” Hex across flat. Fits No. 4 to 546” Set 
and No. 4 to No. 10 Socket Cap Screws incl. See 
Interchangeability Table page 19. Size of case 3” x 
2%". Weight in plastic case 2 ozs. 10 Sets in stand- 
ard package. List Price $0.50 each. 


SET NO. 7 IN PLASTIC CASE 

Popular sizes for the most used Socket Screw appli- 
cations. . . . Contains 7 Short Arm Series Keys — 
ea” — 3/z0” — YW" — 5/39” —— 346” —— xo" — 
V4" Hex across flat. Fits No. 8 to 2” Set and No. 4 
to 546” Socket Cap Screws incl. See Interchange- 
ability Table page 19. Size of case 4%4” x 22”. 
Weight in plastic case 4 ozs. 10 Sets in standard 
package. List Price $0.75 each. 


SET NO. 103 IN PLASTIC CASE 

Meets the demands of the Oil Burner Service Men for 

extra long (6 in.) Keys. ... Contains 3 extra long 

Keys — Ve” — 5/49” — 346” Hex across flat. Fits 

V4" to ¥” Set and No. 8 to %4” Socket Cap Screws 
ai \ incl See Interchangeability Table page 19. Size 

ae of case 7%” x 2146”. Weight in plastic case 3 ozs. 


10 Sets in standard package. List Price $0.75 
No. 103 ah 


SET NO. 107 IN PLASTIC CASE 

Popular sizes in the most used Long Arm Series Keys. 
... Contains 7 Long Arm Keys — 544” — 342” — 
— 5/ao” 2s 346” a, Tao” — %4" Hex across 
flat. Fits No. 8 to %2” Set and No. 4 to 546” Socket 
Cap Screws incl. See Interchangeability Table page 
19. Size of case 4%” x 2%". Weight in plastic 
No. case 6 ozs. 10 Sets in standard package. List 
107 Price $1.00 each. 


Prices subject to change without notice. 


SET NO. 44 IN METAL BOX 

Contains 11 Short Arm Series Keys — .050 — 146” 
ie %q" ee Fao” es Yy"” ae 5/0” __ 36” pease V2” 
— "UA" — 46” — %”. Fits No. 4 to %4” Set and 
No. 4 to %’%” Socket Cap Screws incl. See Inter- 
changeability Table page 19. Size of metal box 5” 
x 2%” x %”. Weight in metal box 16 ozs. List 
Price $1.50 each. 


SET NO. 66 IN METAL BOX 

Contains 13 Short Arm Series Keys — .050 — 146” 
—_ a” —_ zo” —_ yy" ——— 5/30” = 346” —ae Vx” aay 
4%” — 5,6” —%" —” — 9/6”. Fits No. 4 tol%e” 
Set and No. 4 to 7%” Socket Cap Screws incl. See 
Interchangeability Table page 19. Size of metal 
box 63%4” x 4%” x 7%”. Weight in metal box 2 Ibs. 
9 ozs. List Price $2.25 each. 


SET NO. 113 IN PLASTIC CASE 

Contains 13 Long Arm Series Keys — .050 — 146” — 
ea = 3/z0” oe yy" — S/z0” —= 346” a V9” — 
"4" — 3h 6” — He” — V2" — 9/46”. Fits No. 4 tol Ye” 
Set and No. 4 to %” Socket Cap Screws incl. See In- 
terchangeability Table page 19. Size of case 11” x 
3%”. Weight in plastic case 2 Ibs. 9 ozs. Packed in 
individual cardboard box. List Price $3.00 each. 


Prices subject to change without notice. 


SOCKET SCREW 
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HOLO-KROME 
DOWEL PINS 


STANDARD 


Specify e © Diameter of Dowel Pins 
Diameter First | j 

When Ordering Wy | 3461 % | ®4e | % | he | | BH | HK 
LIST PRICES PER 100 IN BLACK PRICES PER DOZEN IN COL 


¥% 5.00 


@ Length Over All 


Maximum 1253 -1878 

Di ae aly 
AD Bhasetes | —— 1251 | .1876 
Minimum 


TP) Point Diameter 119 -176 


rR) Top Radius Yea | Ya 


-8753 


-8751 1.0001 


1.0003 


All items listed above are standard. Dowel Pins other than standard can be furnished. Prices upon application. 
22 Prices subject to change without notice. 


HOLO-KROME 
DOWEL PINS 


OVERSIZE 


Specify B © Diameter of Dowel Pins 


Diameter First i 
When Ordering | 3/6 | yy, | 5/6 | 3g The | 
LIST PRICES PER 100 IN BLACK PRICES PER DOZEN IN COLOR 


4 


15.40 
1.85 


| 
| 
| 
| SS 


@ Length Over All 


Quantity per Standard Pkg. 100 50 25 


Dimensional Data 


Maximum .1261 .1886 2511 | .3136 | .3761 | .4386 | 5011 .6261 7511 
(D>) Diameter | = ae eee |__--— | ae = 
iAtearaen .1259 .1884 2509 3134 3759 | «4384 .5009 .6259 .7509 
@ Point Diameter 119 176 | 239 301. | .364 4205 .483 .608 .728 
_ ees eae eee 7 | me hess _ - 
@ 1p Rodis Sha | Yea 7G ‘As Yaa se | Vea | Me % 
| { 


All items listed above are standard. Dowel Pins other than standard can be furnished. Prices upon application. 
Prices subject to change without notice. 23 


Printedin U.S.A. 


FIBRO FORGED 


SCREWS 


THE HOLO-KROME SCREW CORP., HARTFORD 10, CONN., U.S. A. 


